Dr TEOFIL 


b. prof. Wydziatu Lekarskiego Uniwersytetu Lwowskiego 
i prof. Akademii Medycznej we Wrocławiu 


urodzony 26 października 1872 r., po długich a ciężkich ciepieniach, 
zaopatrzony św. Sakramentami, zmarł 10 pażdziernika 1953 w Krakowie. 


Wyprowadzenie zwłok z kościoła na cmentarzu rakowickim na miejsce 
wiecznego spoczynku nastąpi w środę 14-go b. m. © godzinie 2 po poł., 
o czym zawiadamiają pogrążeni w smutku: 

córka, zięć, wnuk i rodzina. 


Nabożeństwo żałobne 


odprawione zostanie w czwartek dnia 15 bm. 0 godz. 8 rano w kościele 
SS. Sercanek przy ul. Garncarskiej 24. 


